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L’ibogai'ne, alcaloide isole de la Thubenumthe iboga 1 h a ete delime dtt point 
de vue chimique par Bartlett et a!. 1 en 1958 avec la fornuile structurale suivante; 



1962) 260. 


Les etudes conduites stir les proprietes pharmacologiques de Lalcaloide, ont 
permis de conclure qtt’elle est douee d’ttne action sympatho-mimetique qui produit 
dans I’organisme une augmentation de la force nntsculaire el de I’activite psychique 
el, en doses elevees, des eflets hallucinogenes. Les publications qui concernent la 
recherche chimico-toxicologique de Libogaine dttns les liquides biologiques son! toule- 
fois peu nombreuses et pen eoncluantes. 

De Sio“ prend en consideration hi recherche de Libogaine dans les urines de 
sujets qui ont absorbe des doses therapeiniques d’un produit commercial a Libogaine. 
II conclut qu’il est impossible de relever cel alcaloide par (’application de procedes 
d’analyse de chromatographie en couchc mince ((’CM) et en phase gazeuse (CG). 
Dhahir et eollaboratenrs‘ f10 deerivenl des precedes d’extraction et tie determination 
par spectrophotometrie dans Lultra-violet (IJV) et I’infra-rouge (IR) et par CCM, 

mais il faut bien souligner qu’ils utilisaient dtt materiel biologique auquel on avail 
prdalablement ajoute de Libogaine en quantiles detei minees, ou bien en administrant 
a des animaux de luborutoire des doses extrememeni elevees d’ibogainc (50 mg/kg). 
Cartoni et Giarusso" ont reussi a relever une quantile d'ibogainc standard tie 0.005/<g, 
mats i Is concluaieut qu’il n'est possible dc relcver cet alcaloide dans les urines qu’apres 
I’administration de 5 mg du produit pur et a pres (’utilisation dc 50 100 ml d'urines 
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prelevees 3 li aprSs l'adsorption. D'ailleurs, I'identification de libogaine est impos¬ 
sible dans les urines de sujets qui out absorbe jusqu a 6 dragees d’lperton . 

A la suite des etudes mentionnees, nous avons voulu verifier la possibility de 
determiner Libogaine dans de tres petites quantites d'urine (15-20 ml), apr£s Lab- , 
sorption de doses extremement basses du dit produit pliarmaceutique (3 dragees 
d'lperton). On s'est servi de la CCM et de la CG, en utilisant en CCM de differents 
eluants et plusieurs reactifs et surtout le reactif a la p-dimethylaminobenzaldehyde 
(PDAB) grace a I’observation que la molecule de Pibogaine a une structure indolique, 
qui donne au reactif une coloration extremement selective. Les premieres recherches 
ont ete conduites pour definir les limites de revelation de Libogaine en CCM et en CG. 

I’ARTIE EXPERIMENTAI E 

Chromatographic en coitche mince 

Les conditions etaient coniine suit, l.es reactifs ont ete prepares d'apres Clarke 11 . 

(I) Plaques fines de gel de siliee 60, epaisseur 0.25 mm (Merck): eluants, methanol- 
NHjOlI cone. (100:1.5) et chloroforme--methanol-acidc acetique (60:40:1); lampe 
UV; application de PDAB suivi par chaufTage des plaques a 120° pendant 5 min; 
iodoplatinate; reactif de DragendorfT; permanganate de potassium. 

(2) Plaques fines de cellulose, epaisseur 0.10 mm (Merck); eluant, /i-butanol- 

acide formique-eau (20:1:2); reactif, bromocresol vert. f | 

(3) Depots d'ibogaine standard (solution dans Lethanol) en quantites variantes ■? 

(0.t-io//g). ; ? 

Au but du developpement cliromatographique et apres avoir vu la revelation : 
des reactifs differents, il a ete possible d'observer que le reactif a la PDAB est le plus 
sensible. II pcrmet de bicn determiner 0.1 //g d'ibogaine, tandis que les reactifs au 
bromocresol vert et au permanganate de potassium etaient moins sensibles, n'etant 
capables de reveler que 10/rg d'ibogaine (Tableau 1). 

TABLEAU I 

COLORATIONS ET SENSIBILITY DE REVELATION DE LIBOGAINE AVEC REACTIFS 
DIFFERENTS 


Reactif 

Coloration 

Sensibility (/(g) 

Lampe UV 

Fluorescence azure 

0.5 

PDAB 

Bleu 

0.1 

Iodoplatinate 

Marron-violct 

0.5 

DragendorfT 

Orange 

1 

Permanganate de potassium 

.laune 

10 

Bromocresol vert 

Azur 

10 

Chromatographic en phase 

gazeuse 



Les conditions etaient coniine suit. Appareillage, Carlo El ba Moddle 2300 et 
Tracor Modele 550; colonnes de verre en spirale, 2 m de longueur, remplies de SE 30 
I % sur Chromosorb W, 80-100 mesh, silanise, apres preparation de la colonne, avec 
Silyl 8 (Pierce); detecteur a ionisation a flanime: temperatures: colonnes 240", detec- , J 


teur 300 °, itijefi 
solution stadtfl 
Efafas tc 


L'lbogal'ne achm, 
Ensuite |j 
5 mg d’ibogairtS 
4, 8, 12 et 24 
acidifies (pH lf| 
sont dearths et I. 
avec 20 ml 
reduits k un v£ 


RESULT ATS 


En tC 
ce qui concerricj 
tenu & la suite a 
Pibogaine dans* 
sujets trait6s d?|j 
s61ectivit6 ort 
sans interfdrerfS 
qui n’avaient 
medicaments 

Pour edit: 
examines par ct 
plus d’idetitiflS?! 
sujets qui avaigl 
que 3 dragdes d’i 
optimale a 6t6 ol 
des deux technitj 
sorb6e soit en ddi 
sable d’une toxld 


i 


BIBLIOGRAPHIE 


1 J. Dyboiysky et 

2 A. Haller and f 

3 J. Delourme- Hd 

4 C. A. Burckardt; 

5 R. Goutarel et i 

6 D. F. Dickel, C. 

7 M. F. Bartlett, 1 

8 F. De Sio, Med. 

9 H. I. Dhahir, N 

10 H. 1. Dhahir, hi, 

11 G. P. Cartoni ef 

12 E. G. C. Clarke, 


Spccialitc pliarmaceutique rlc DIFA. C'haque dragee est composee de Thabernanthe ihoga 
extrait total 0.04 g, bclladonnc 0.01 g et fructose 1-6 diP de ( a 0.15 g. 


Le dosage qd 
1.5 mg. q 
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teur 300°, injecteur 300"; vitesse du gaz porteur (azole pur) 45 nil/min; quantiles de 
solution standard injectees correspondantes a 0.05, 0.1 et 0.5 //g. 

Dans tons les cas il a ete possible de reveler le pic relatif a la substance analysee. 

L'ibogulne udministree 

Ensuite on a udministre a des sujets volontaires en quelques cas line dose de 
5 mg d’ibogaine pure, en d’autres cas 3 dragees d’lperton*. On a preleve les urines a 
4, 8, 12 et 24 li apres i’ubsorption et des quote-parts de 15 20 ml de urine ont ete 
acidifies (pH I) avec HCI I N et extraites avec 20 ml d’ether. l.es extraits d’ether 
sont ecartes et Purine est alcalinisee (pH 12) par NaOH 5 N et exlraile de nouveau 
avec 20 ml d’ether. Pour les analyses on a employe les extraits ethero-alealins obtenus, 
reduits a uu volume de 20-40 /nl. 

REsULTATS 

En COM les resuitats obtenus ont continue les observations precedentes pour 
ce qui concerne la sensibiiite des reactifs: en eflet les meilleurs resuitats ont ete ob- 
lenu a la suite de I’emploi du reactif a la POAB qui nous a permis de bien reperer 
I'ibogaine dans les urines prelevees 4, 8, 12 et 24 h aprds I’absorption, meme dans les 
sujets traites d’lperton en doses therapeutiques (3 dragees). Pour ce qui concerne la 
sdleetivite on a remarque que la PDAB est le seul reactif capable de reveler I’alcaloide 
sans interferences. Ceci a ete conlirme par nombreuses analyses d’urines de sujets 
qui n’avaient pas ete traites d’aucun medicament, ou bien qui avaient ete traites de 
medicaments avec un eflet pareil a I’ibogaine. 

Pour confirmer les resuitats obtenus par CCM, les extraits urinaires ont ete 
examines par CG dans les conditions deja decides. Cette technique nous a permis en 
plus d’identilier le pic de I’ibogaine dans les extraits d’urines prelevees soil a des 
sujets qui avaient absorbe 5 mg d’ibogaine pure, soil a ceux qui n’avaient absorbe 
que 3 dragees d’lperton, en utilisant dans tons les cas 15 20 ml d’urine. La revelation 
optimale a ete obienu des extraits prealablement purifies par CCM. l.a combinaison 
des deux techniques (CCM et CG) permet done line identilieation de I’ibogaine ab¬ 
sorbs soil en doses therapeutiques, soil commc “doping", soil comme drogue respon- 
sable d’une toxicomanie evenluelle. 
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